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Chères Electrices, chers Electeurs, 


Vous savez que Barthélemy MOULIN et moi-même avons toujours placé notre 
candidature sous le signe du SERIEUX, du DEVOUEMENT, de l'EFFICACITE, 
et du REALISME. 

Notre préoccupation est d’être au SERVICE DE TOUS, sans distinction, en 
apportant aux problèmes de chacun la plus grande attention. 

Pour ma part, PLUS QUE JAMAIS, il s’agit dans les circonstances politi- 
ques actuelles de 

PRESERVER et PROMOUVOIR |a responsabilité, les libertés et l'initiative. 


Plus que jamais, il s’agit de défendre les valeurs fondamentales : 
PROTEGER LA FAMILLE et lui redonner tout son sens 


DONNER LA PRIORITE A L'EDUCATION et remettre au premier plan 
le sens civique 


ADAPTER NOS ENSEIGNEMENTS aux réalités économiques dans le 
contexte européen 


SECURISER les biens et les personnes 


PROMOUVOIR UNE VERITABLE SOLIDARITE à l'égard des plus 
démunis. 


| est nécessaire de poursuivre l’œuvre entreprise pendant ces deux derniè- 
res années pour le redressement de la France. 

Cette politique assurera, dans l'indépendance et dans un souci de justice 
sociale, la création d'emplois dont nous avons tant besoin. De plus, il faut, et c'est 
très important dans cette région du Forez, faire un effort supplémentaire pour la 
sauvegarde de nos zones rurales. 

C'est sur ces thèmes que l’on donnera, tout particulièrement aux jeunes, qui 
ont bien conscience de l'effort, la foi dans l'avenir. 

C'est pourquoi : À 
ensemble nous vous demandons de nous renouveler largement la confiance 
que vous nous avez déjà témoignée. 

Nous vous en remercions, et, 

nous vous prions d’agréer, chères Electrices, chers Electeurs, l'assurance de 
nos sentiments dévoués. 
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